Duration: ca. 10'30" 



Lento J =52 



Ut Heremita Solus 

(Instrumental Motet a 4, 
arranged for String Quartet) 



Johannes Ockeghem 
(c.1410-1497) 

Arr. by Richard St. Clair* 
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